FRANCISZEK SKIBINSKI 


Urzędnik Królestwa Polskiego, 


przeżywszy lat 49, po dlugićj i ciężkićj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, w dniu 
18 Maja 1971 r. rozstal się z tym światem. 


W żału pogrążona Małżonka wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów zmarłego i pobożna 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok ze szpitala Š. Ducha w Sobotę d. 20 b. m. o godz. 4 po południu 
wprost na Cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w Poniedziałek d. 22 b. m. w kościele OO. Reformatów o godzinie 10 rano. 


